f1903 Monitor Display Properties 

For optimal performance and sharpest image: 

• Install the latest driver on your PC. The file is included on the CD 
with your monitor. 

• Right-click the PC desktop, click Properties, Settings tab, and 
set the resolution to 1 280 x 1 024 @ 60Hz. 

• Use the outo-odjustment pattern software (Adjustment pattern.exe) 
on the CD and then press the monitor Auto button. 

• Adjust the Contrast function of your monitor. 

Confirm the current resolution using the Settings tab in the Display 

Properties window. 

Refer to the following before calling HP Support: 

• The PC or Operating System documentation or online Help. 

• The Monitor User's Guide, located on the CD. 


— Leo esto primero — 

Propiedodes de pontolla del monitor f1903 

Para un rendimiento optimo y la maxima nitidez de imagen: 

• Instole el controlodor mds octuolizodo en el PC. El orchivo se 
incluye en el CD que se suministro con el monitor. 

• Hogo die con el boton derecho en el escritorio del PC, hogo die 
en lo opcion Propiedodes, ficha Configurocion y estoblezco 
lo resolucion en 1 280 x 1 024 o 60Hz. 

• Utilice el progromo de modelo de ojuste outomdtico (Adjustment 
pattern.exe) que se encuentro en el CD y pulse el boton Auto 
(Automdtico) del monitor. 

• Ajuste lo funcion Controste del monitor. 

Confirme lo resolucion actual utilizondo lo ficho Configurocion de lo 

ventono Propiedodes de Pontolla. 

Consulte lo siguiente informodon antes de llomor ol Soporte de HP: 

• Lo documentocion del PC o del sistemo operative o bien lo Ayudo 
en lineo. 

• Lo Guio del usuorio del monitor que se encuentro en el CD. 


Proprietes de I'offichoge du moniteur f1903 

Pour des performances optimales et I'image la plus nette possible : 

• Instollez le pilote le plus recent sur votre ordinoteur. Le fichier est 
inclus sur le CD livre ovec votre moniteur. 

• Cliquez sur le bureau ovec le bouton droit de lo souris, cliquez 
ensuite sur Proprietes, sur I'onglet Parametres, puis reglez lo 
resolution sur 1 280 x 1 024 @ 60Hz. 

• Utilisez le logiciel de mire de regloge outomotique (Adjustment 
pattern.exe) fourni sur le CD-ROM, puis oppuyez sur le bouton 
Auto du moniteur. 

• Reglez lo fonction Controste de votre moniteur. 

Confirmez lo resolution octuelle par le biois de I'onglet Parametres 
dons lo fendre Proprietes d'offichoge. 

Consultez les references suivontes ovont d'oppeler le service 
d'ossistonce technique HP : 

• Lo documentation de I'ordinoteur, du systeme d'exploitotion ou 
I'oide en ligne. 

• Le monuel de I'utilisoteur du moniteur qui se trouve sur le CD. 
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